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EXTRAIT POUR PUBLICATION 


Suite a un contrat de transfert de parts sociales conclu en date du 26 aout 2016, Ventra Ohio 
Corp., une corporation regie par les lois du Delaware, dont le siege social est situe au 1201 
Market Street, Suite 1600, Wilmington, Delaware 19801 et immatriculee sous le numero 3664704 
a transfere la totalite des parts sociales detenues dans la Societe de la maniere suivante : 

625 parts sociales a Thomas D. Clarkson, agissant pour Shahid Rafiq Khan Trust 
Agreement F/B/O Antony Rafiq Khan, un trust regi par les lois de la Floride, dont le siege 
social est situe PO Box 727, 1306 East University Avenue, URBANA, Illinois 61802; 

625 parts sociales a Thomas D. Clarkson, agissant pour Shahid Rafiq Khan Trust 
Agreement F/B/O Shanna Khan, un trust regi par les lois de la Floride, dont le siege social 
est situe PO Box 727, 1306 East University Avenue, URBANA, Illinois 61802. 
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